EL SEPTIMO PROBLEMA DE HILBERT Y TEOTIHUACAN 


Por Diego Santanna de Landa 


La media armónica en Teotihuacan 


El origen de coordenadas que introduzco en Teotihuacan es la posición media de 
las tres pirámides mayores siendo un eje paralelo a la gran calzada y otro 
perpendicular a ella. Esa posición media no es otra cosa que una media 
aritmética. En este documento vamos a ver casos en los que aparece la media 
armónica que es equivalente al cuadrado de la media geométrica (axb) dividido 


entre la media aritmética (a+b entre 2) por tanto la media armónica es 2xaxb 
entre a+b. 


La definición de la armónica es 2 entre 1/a mas 1/b que es deducible de 2xaxb 
entre a+b. En cuanto a dibujo técnico en la imagen A es la aritmética G la 
geométrica y H la armónica. 


La pirámide de la luna esta a 855 (171x5) y 171 harleston (algo mayor que el 
metro) del origen de coordenadas y el templo de quetzalcoatl a 990 (110x9) y 110 
harleston al otro lado del origen de coordenadas. Por tanto entre ambas hay 1845 
(855+990) y 281 (110+171). Mientras la pirámide del sol esta a 720 y 232 de la 
pirámide de la luna y a 1125 y 49 del templo de quetzalcoatl. 


Aunque son 4 posiciones una se deduce de las otras tres por ejemplo las 
coordenadas de la pirámide del sol son 135 (990-855) y 61 (171-110) y además 
tenemos que las coordenadas de las otras dos son (5a, a) y (9b,b) que limita aun 
mas la libertad a la hora de aproximarnos a lo que queremos, lo que hace que los 
resultados en este documento sean mas bellos. 


Las medias armónicas que van a aparecer son: 
2x855x990/1845 =2/ ((1/855)+(1/990)) 
2x171x110/281 =2/ ((1/171)+(1/110)) 
2x232x49/281 =2/ ((1/232)+(1/49)) 
2x720x1125/1845 =2/ ((1/720)+(1/1125)) 


También 281/41 (1845 es 41x45 y 855x990 es 171x110x45) que es el cociente de 
la media armonica de 855 y 990 entre la media armonica de 171 y 110. 


Y también 2x7657x343/8000 donde 8000 es 20 cubo y 343 7 cubo y 8000- 
343=7657 siendo 8000/7657 la proporción envergadura/altura del canon 
anatomico teotihuacano que al referirse a dos cubos y su diferencia se puede 
trazar fácilmente con una triple repetición. Es igual a 100x1845.0115775/281 o 
100x1845/280.998236. 


Dos constantes relacionadas con el séptimo problema de Hilbert 


La primera es e elevado a pi que es parte de la identidad de Euler considerarda 
por muchos la mas bella porque incluye e pi i 1 y O siendo e elevado a (pi por i) 
mas uno igual a cero. Algunos aumentan la identidad para incluir Phi (que es 
coseno de 362 por 2 = 1.618034) siendo Phi cuadrado mas Phi por e elevado a (pi 
por i) menos uno igual a cero. El caso de las aproximaciones desde Teotihuacan a 
veces se incluye Phi y a veces no. 


El séptimo problema de Hilbert preguntaba si a elevado a b siempre es 
trascendente sia y b son números algebraicos siendo a distinto de O y 1 y siendo b 
irracional. La respuesta es siempre. Este problema incluye infinitos números pero 
los dos a los que nos aproximamos en Teotihuacan se dedicaron nominalmente al 


matematico Gelfond. La primera se llama cosntante de Gelfond y la segunda de 
Gelfond Schneider que es dos elevado a raíz cuadrada de dos. 


Por tanto además de incluir Phi los matematicos del siglo pasado dirigieron su 
mirada a las mismas dos constantes que los teotihuacanos de entre la infinitud de 
números a los que este problema se aplica. 


Pero no es extraño porque 2 elevado a raíz cuadrada de 2 su base es 2 (el primero 
por encima de O y 1 de la excepción) y su exponente raíz cuadrada de 2 (también 
el primer irracional por encima ya que raíz cuadrada de cero es cero y de uno es 
uno no son irracionales) Por su parte e elevado a pi equivale a -1 elevado a —i 
siendo -1 su base (el primero por debajo de O y 1) y —i su exponente (es decir 
menos raíz cuadrada de -1 el primer irracional por debajo de las raíces cuadradas 
de 1 y de 0). 


E elevado a pi es 23.140692632779 
dos elevado a raíz cuadrada de 2 es 2.66514414269 
y su cociente es 8.682717104156 


Aproximaciones a las dos constantes por separado 
Raíz cuadrada de (2x855x990/1845) por 2 entre Phi cuadrado es 23.1404703658 
Raíz cuadrada de (2x171x110/281) por 2 es 23.1412189444 


Las dos primeras aproximaciones se refieren a las medias armonicas relativas a 
pirámide de la luna centro de coordenadas y templo de quetzalcoatl en un caso 
incluyendo Phi y en el otro no aproximándose a e elevado pi 


Raíz cuadrada de 281/41 es 2.61794929985 
Phi cuadrado por 50 entre 4 entre raíz cuadrada de 2 es 23.1403698353 


Las dos siguientes son la relación del cociente entre las dos medias armonicas 
anteriores y Phi cuadrado y la de Phi cuadrado y e elevado a pi. 


Raíz cuadrada de (2x232x49/281)x(2x720x1125/1125) entre 100 es 2.6654049035 


Raíz cuadrada de (2x720x1125/1845)/(2x232x49/281) por Phi entre 2 es 2.665097 


Y las dos ultimas aproximaciones se refieren a las medias armonicas relativas a 
pirámide de la luna pirámide del sol y templo de quetzalcoatl incluyendo Phi en 
un caso y en el otro no aproximándose a dos elevado a raíz cuadrada de 2. 


El acercamiento a e elevado a pi y alejamiento a dos elevado raíz cuadrada de 2 


Para que os hagáis una idea de la proximidad para que las aproximaciones 
llevaran a e elevado a pi exactamente voy a corregir las distancias 
perpendiculares a la calzada en centímetros y las paralelas en decimetros siendo 
la mayor distancia de casi dos kilómetros. 


Raíz cuadrada de (2x855x990/1845) por 2 entre Phi cuadrado es 23.1404703658 
Raíz cuadrada de (2x171x110/281) por 2 es 23.1412189444 


Habría que sustituir 855 por 855.1931059436 171 por 171.0386211887 990 por 
989.7822438715 y 110 por 109.975804874 para tener e elevado a pi = 
23.140692632779 manteniendo que las coordenadas de la pirámide de la luna y 
del templo de quetzalcoatl sigan siendo (5a, a) y (9b,9) respectivamente y que 
además el cambio de Raíz cuadrada de 281/41 que es 2.61794929985 sea 
equivalente a Phi cuadrado = 2.618034. 


Pero ya dije que de las 4 posiciones una se deduce de las otras tres en este caso 
deduciríamos las relativas a la pirámide del sol. Se sustituiría 232 por 
232.101437502 49 por 48.9129885605 1125 por 1124.37138179 y 720 por 
720.603968015. 


Raíz cuadrada de (2x232x49/281)x(2x720x1125/1125) entre 100 es 2.6654049035 
Raíz cuadrada de (2x720x1125/1845)/(2x232x49/281) por Phi entre 2 es 2.665097 


Y el resultado de estas dos aproximaciones cambiarian a 2.66394120065 y 
2.66734302222 mas alejadas de dos elevado a raíz cuadrada de dos = 2.6614414. 


Aproximaciones al cociente entre las dos constantes 


E elevado a pi entre dos elevado a raíz cuadrada de 2 por Phi por 1845 entre 1296 
entre 20 es 1,0000107412 


E elevado a pi entre dos elevado a raíz cuadrada de 2 por Phi por 20 entre 281 es 
0.9999239423 


Aparece la distancia perpendicular a la calzada entre pirámide de la luna y templo 
de quetzalcoatl y la paralela (1845 y 281) la primera se multiplica por 25920 y la 
segunda por solo 20 pero se aleja mas al cociente. 


Reduciendo ambas formulas y teniendo en cuenta que 1296 es 36 al cuadrado 
tenemos e elevado a pi entre 2 elevado raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 
1845/281 entre 36 igual a 0.9999673408. 


Para que las 3 aproximaciones dieran el cociente exacto habría que sustituir 1845 
por 1844.9801826122 y 281 por 280.9786277845 que son unas diferencias de 
centímetros. Nos aproximamos mas al cociente que a las dos constantes por 
separado. 


La tercera aproximación tiene 1845/281 que comente su proporcionalidad con 
2x7657x343 entre 8000 que es la media armonica de 343 y 7657. Sustituyendo e 
elevado a pi entre dos elevado raíz cuadrada de dos por raíz cuadrada de 
2x7657x343/8000 entre 360 es 0.999970478255 casi la misma cercanía que en la 
tercera aproximación. 


El diámetro del circulo del canon anatomico y e cuadrado por pi 


El diámetro del circulo que contiene la figura humana del canon es 2 menos 
tangente de 67.5 entre tangente de 72 = 1.2155744626723 se construye con un 
pentágono de lado el doble que un octógono reflejando el alto del octógono al 
otro lado del alto del pentágono. La altura humana seria a su vez la altura del 
pentágono. 


El centro del pentágono es raíz cuadrada de 1/5 de la altura anterior. Por lo que 
se aproxima a 1/e del diámetro del circulo que siendo un circulo su area seria 
cerca e cuadrado por pi entre 4 proporcionado con el centro del pentágono. 
Dicho centro es el elemento mas cercano al origen de coordenadas. 


Y aunque ni es una de las aproximaciones a e que llaman la atención ni tampoco 
su cercanía al origen de coordenadas lo hace, de esta geometría aprovechando la 
pendiente de 135/61 de la pirámide del sol hacia el origen de coordenadas se 
consigue 1000 harleston con una infima diferencia de micrómetros. 


1.215574462 menos raíz cuadrada de 1/5 = 0.7683608671 que para 2000 
sugiyamas son 1536.72173434 sugiyamas = 1204.1700935182134 harleston. La 
pendiente de la recta de la pirámide del sol es 61/135 (Un angulo de 24.315919) 
cuyo coseno al cuadrado por los 1204.1700935 son 999.9999979 harleston 2 
micrometros menos que 1000 harleston. 


Voy a enumerar algunas relaciones del diámetro con valores mencionados antes 
1.215574462672371 al cuadrado entre 343 por eepi por 10 es 1.000018 


1.215574462672371 al cuadrado por 7657/8000 entre raíz cuadrada de 2 es 
1.000038 


1.215574462672371 al cuadrado entre ee por 5 es 0.99987 


Y su relación con el cociente entre las dos constantes y 50/7 
1.215574462672371 por dos elevado a raíz cuadrada de dos entre e elevado a pi 
por 50/7 es precisamente la mejor 0.9999951201 


Del diámetro en su mitad se encuentra el ombligo que hasta la coronilla hay 
0.3922 alturas aproximadamente, cerca de 3-e entre e-2 y hasta los pies por 
13/20 es 0.3950617 cerca de 2pi-6 entre 7-2pi y también cerca de 32/81 que seria 
para pi=355/113. 


E elevado a pi entre 2 elevado a raíz cuadrada de 2 entre los 0.3950617 por 13x7 
es 2,000.00975984 si sustituimos 0.3950617 por 32/81 seria 2000.00961796 esta 
aproximación viene de los 50/7 por lo que sigue siendo la mejor y aparece la 
media armonica de 13 y 7 (seria 2x13x7/20) 


En cuanto eepi 


E elevado a pi entre 2 elevado a raíz cuadrada de 2 por e cuadrado por 2000 
cuadrado es 1845.001195573 y E elevado a pi entre 2 elevado a raíz cuadrada de 


2 entre 13pi por 70 por 2000 cuadrado es 280.9988726 porque 1845/281 
cuadrado entre eepi se acerca a 13/7 (recuerdo la relacion 1845/281 con la 
media armonica de 7657 y 343) 


De estas aproximaciones con eepi aplicando la raíz cuadrada tendríamos la raíz 
cuadrada de E elevado a pi entre 2 elevado a raíz cuadrada de 2 igual a i elevado a 
i por raíz cuadrada de 2 elevado a raíz cuadrada de 2 que ya no son los 
contemplados por el problema de Hilbert sino x elevado a x siendo x raíz cuadrada 
de -1 y raíz cuadrada de 2 respectivamente. 


I elevado a i por raíz cuadrada de 2 elevado a raíz cuadrada de 2 por e por 2000 es 
1845.001195573 y I elevado a i por raíz cuadrada de 2 elevado a raíz cuadrada de 
2 entre e entre raíz cuadrada de 2 por 10000 es 281.0042070096 porque eepi por 
raíz cuadrada de 2 es 1845/281 por 4.9999283833. 


La divergencia entre las 4 posiciones de las pirámides y su punto medio y el trazo 
geométrico del canon anatomico teotihuacano 


La altura humana del canon es de 2000 sugiyamas (que son 6000/7657 harleston 
por sugiyama) Las posiciones (855,171) (990,110) (135,61) y (0,0) las dos primeras 
son cerca de vértices de pentágono y octógono y por las dos ultimas pasa el eje 
vertical del canon. Pero no es exacto o elegimos las posiciones exactas o elegimos 
los 2000 sugiyamas. Yo siempre he conservado las posiciones y mi explicación era 
que gracias a eso se conseguían algunas aproximaciones mejores que en la 
geometría del canon. 


Pero en este documento veo además que el canon geométrico por un lado y las 4 
posiciones exactas se aproximan a las constantes Gelfond Schneider y Gelfond 
también aproximables con 7657 y 343 que describen la altura del canon y lo que 
resta hasta la envergadura. 


